‘ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DÙ PUY-DE-DÔME 


ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Scrutin de Ballottage du 28 Mars 1993 
6° Circonscription - RIOM 


UNION POUR 
LA FRANCE 


G. BOCHE £ na M.T. SIKORA 
Maire d'AIGUEPERSE Adjointe au Maire de St ÉLOY 
Vice Président du Conseil Général 


Électrices, Électeurs, Chers Amis, 


Merci du fond du cœur aux 23285 Électrices et Électeurs 
qui nous ont apporté leurs suffrages, nous plaçant en tête de tous 
les candidats. 


La France a manifesté dimanche dernier un sursaut en 
rejetant le Socialisme. Je souhaite une large victoire, mais je ne 
veux pas une victoire des uns contre les autres. Je serai demain 
un rassembleur et, au delà des clivages politiques, j’entends 
travailler avec tout le monde au renouveau de cette circonscription. 


Pour le second tour, il faut renforcer les chances de 
l’'UNION POUR LA FRANCE. 


Faites en sorte que la circonscription de RIOM soit 
présente dans la future Majorité. 


L’enjeu est capital pour le Pays et notre Circonscription. 





La Ville de Riom, les Combrailles et notre Plaine de 
la Limagne ne peuvent laisser passer leur chance. 
VOTEZ, PAS D’ABSTENTION, 
VOTEZ MASSIVEMENT 


Gérard BOCHE 
et sa suppléante 


Marie-Trhérese SIKORA 


J’ai confiance dans le choix que vous ferez Dimanche 
prochain et d’avance je vous exprime ma chaleureuse gratitude 
et l’assurance de mon fidèle dévouement. 


Ensemble, nous assurerons l’avenir 


de l’arrondissement de Riom. 


Vu les Candidats 


imp. Bérillon 63260 Aigueperse 





